CAMPEONATO INGLÊS - 2021/2022 


10: RODADA 


O) 


Brentford 


3 


Burnley 


30/10/2021 às 1100 
A Jonathan Moss 

O Turnicor (gumiey 
NE 18197 


Chris Wood (3 
Maxwel Cornet (gol anulado) X 
Matthew Lowton (3 


Maxwel Cornet 13) 


9 Saman Ghoddos 


+3'Saman Ghoddos 


Dwight MclNeil 


Ls Estatísticas 


Burnley 
41 Posse de bola (%) 


356 Total de passes 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dd Escalações 


Burnley 


1. Nick Pope 
2, Matthew Lowton 4 
a Charlie Taylor 
5. James Tarkowski 
6 Ben Mee (c) 
7.Jóhann Guômundsson 
8.Josh Brownhill 
11. Dwight McNeil 
18. Ashley Westwood 
9. Chris Wood 
4 20. Maxwel Come! 


Banco de Reservas 


13. Wayne Hennessey 
22. Nathan Collins 
23. Enk Pieters 
26, Phil Bardsley 
4. Jack Cork 
17, Aaron Lennon 
10. Ashley Barnes 
19. Jay Rodriguez 
127. Matéj Vydra 


Brentford 
59 


515 


Brentford 


“0, Álvaro Fernândez 
s. Ethan Pinnodk 
18. Pontus Jansson (0) 
22. Zanka 
3 Rico Henry 
6. Christian Norgaard 
17. Sergi Canos 
4 8. Mathias Jensen 
415. Frank Onyeka 
9. Marcus Forss 
17. Ivan Toney 


41. Matthew Cox 
4. Charlie Goode 
130. Mads Roersley Rasmussen 

36. Finles 

18. Bryan Mbeumo 

24, Terique Fosu-Henry 

1/27. Vitaly Janelt 

28. Mads Bidstrup 

1 14. Saman Ghoddos «ã & 





